>. MP. 


Jozef 


BARA! 


Inż. mechanik 
nasz najdroższy, najukochańszy Mąż, Ojciec, Dziadzio i Brat 


były długoletni pracownik Spółdzielczości Pracy, były żołnierz AK, członek ZBoWiD, odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Party- 
zanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności z 1945 roku, Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu 
Spółdzielczego, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT, Odznaką Honorową SIMP, Honorową 
Odznaką Rzemiosła i Złotą Odznaką za zasługi w Rzemiośle oraz wieloma odznaczeniami i wy- 


różnieniami za pracę zawodową i społeczną 
zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie, w wieku 66 lat w Krakowie dnia 24 kwietnia 1981 roku. 
MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie przy zwłokach w kaplicy na cmentarzu Rakowickim 


w dniu 4 maja br. o godz. 10.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, WNUK, RODZEŃSTWO I RODZINA. 


